INFORME GENERAL SATI-Q ADULTOS 2006 


El informe general SATI-Q adultos fue confeccionado a partir de los datos aportados por 
las siguientes instituciones: 


UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS PROVINCIA 


Alexander Fleming 

Argerich — UCIA 

Clínica de Cuyo S.A. 

Clínica de Especialidades (Villa María) 
Clínica Espora 

Clínica Marañón 

Clínica Modelo de Entre Ríos 
Clínica Olivos 

Clínica Parque 

Clínica Pasteur 

Clínica San Agustín 

CMIC 

CEMIC Las Heras 

Corp. Médica de Gral. San Martín 
Hospital Alemán 

Hospital Alejandro Posadas 
Hospital Bell Ville 

Hospital Castex (Higa Eva Perón) 
Hospital Castro Rendón 

Hospital Centeno 

Hospital de Alta Complejidad Pte. Perón - UTIA 


Hospital Dr. Ángel Pintos 


Hospital El Carmen 

Hospital Escuela José Francisco de San Martín 
Hospital Español de Mendoza 

Hospital Eva Perón 

Hospital Italiano Central 

Hospital Italiano San Justo 

Hospital J.B. Iturraspe 

Hospital José María Cullen 

Hospital Naval Pedro Mallo 


Buenos Aires 
Buenos Aires 
Mendoza 
Córdoba 
Buenos Aires 
Córdoba 
Entre Ríos 
Buenos Aires 
Entre Ríos 
Neuquén 
Río Negro 
Neuquén 
CABA 
Buenos Aires 
CABA 
Buenos Aires 
Córdoba 
CABA 
Neuquén 

La Pampa 
Formosa 
Buenos Aires 
Mendoza 
Corrientes 
Mendoza 
Santa Fe 
CABA 
Buenos Aires 
Córdoba 
Santa Fe 
CABA 





UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS 


Hospital Privado del Sur 
Hospital Regional de Río Grande - UTIA 
Hospital Regional de Ushuaia 


Hospital Saturnino Unzué 
Hospital Z.G.A Mi Pueblo 
Hospital Zonal Caleta Olivia — Padre Pedro Tardivo 


Instituto del Corazón (INCOR) 
La Sagrada Familia 


Sanatorio Adventista del Plata 
Sanatorio Frangioli 

Sanatorio La Entrerriana 
Sanatorio Nosti 

Sanatorio Diagnóstico 
Sanatorio San Lucas 


PROVINCIA 


Buenos Aires 
Tierra del Fuego 
Tierra del Fuego 
Buenos Aires 


Buenos Aires 
Chubut 


La Rioja 
Buenos Aires 
Entre Ríos 
Chaco 

Entre Ríos 
Santa Fe 
Santa Fe 
Buenos Aires 





